250               Berechnung des Verhaltens von Stromkreisen uaw.
Die Gleichung zweiter Ordnung mit reellem Nenner
geht durch' den Ursprung f iir v = oo . Fur 35 = oo erhalt man zwei Werte des Parameters v, indem man den Nenner gleich Null setzt.
Diese Werte ^ 9 sind,  je  nachdem ~l/Z>2^ 4CE = Q ist, reell und
9
verschieden, reell und gleich, oder konjugiert komplex.
Sincl sie gleich, v1 = vz== w, so erhalt man durch Partialbruch-zerlegung die Form
58= _!*_|_®_ _$«» + ©«,
(V - Wf        (V - W)
wobei u=l:(v — w) gesetzt wurde. Nach (320) ist dies eine Pa-rabel durch den Uraprung. Sind v1 und v2 reell und verschieden. so wird analog
Sie hat fur zwei verschiedene Werte von v einen unendlich f ernen Punkt und ist daher eine Hyp erb el, deren einer Ast durch den Ursprung geht. Sind endlich VT^ und v2 konjugiert komplex, so ergibt sich f iir keinen Wert von v mehr ein Punkt im Unendlichen, die Kurve ist eine Ellipse durch den Ursprung.
Gl. 321 ist somit die Gleichung eines Kegelschnitts durch den Ursprung. In allgemeiner Lage erhalt man sie durch Ver-schieben um einen konstanten Vektor 51. Auf gemeinsamen Nenner gebracht ist die Gleichung
'±Vi>*                          (      }
....... (      ]
Die Inverse eines Kegelschnitts in bezug auf einen Punkt der Peripherie ist nach einem bekannten Satz1) eine zirkulare Kurve dritter Ordnung, deren Singularpunkt im Inversionszentrum liegt. Ihre Gleichung ist der reziproke Wert des Ausdrucks (321). Addiert man wieder einen konstanten Vektor, so liegt der singulare Punkt in beliebiger Lage. Die Gleichung der zirkularen Kurve dritter Ordnung ist in allgemeiner Lage
Diese Gleichung entsteht auch wie folgt. Addiert man zu einem Kreis durch den Ursprung eine Gerade, so ist
s. z. B. E. Beutel, Algebraisclle Kurven. Sammlung Goschen 436, S. 77.aben in (32.0)  $8 und (£ gleiche Richtung, so
